STANISŁAW JAGIELSKI 


sędzia gminny, 


przeżywszy lat 55, po krótkich cierpieniach, 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 
5 marca 1905 r. 


Pogrążona w ciężkim smutku rodzina, zaprasza 
na pogrzeb, który odbędzie się w Luborzycy dnia 
b. m. o godzinie 


Proszowice, d. 5 marca 1905 r. 


Zakład pogrzebowy J. Nowińskiej, ul. Mikołajska 14. 
Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


